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Die groBe Spurweite O (32 mm) 


GEBR.MARKI 


INGEN/WTTBG. 


Für den Anschluß an das Lidhnet (10,125, Volt ist bei Wechselstrom 
Transformator 13480 erfor e A). Bei Bestellung Spannung angeben. 


Alle Züge sind in kräftigem Karon verpackt und mit ausführlicher Gebrauchsanweisung versehen. 


Elektr. Lokomotiven Spur O «2 mm 20 Volt 
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Elektrische Lokomotiven Spur O «= mm 20 Volt 


| Eisenbahn-Zubehör Spur O 53 


För Anschluß an Wechselstrom 


Transformator 13480 


Gleisstiicke für elektrische Eisenbahnen Spur O 


GEBR.MARKLINACIE.iR - (14) GOPPINGEN/WTTBG. 


